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プラズマ クラ スタ ー 空気 清浄 機 


国内 の 運転 音 基準 を 満た し な が ら 、 米 国 の 集 じ ん 性 能 
基準 | CADR ] 最 高値 を 獲得 。 


※1 国 内 の 家庭 用 空気 清浄 機 に お いて 。 日 本 電機 工業 会 規格 JEM1467 の 運転 音 
基準 と 世界 の 多く で 用 いら れる 空気 清浄 機 の 規格 (米国 家電 製品 協会 基準 CADR) 
の 集 じ ん 性 能 最高 値 の 両方 を 満た し て いる 点 に お いて 。2015 年 1 1 月 発売 予定 。 
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※2CADR(Clean Air Delivery Rate/ ク リー ン エ ア 供 給 率 ) と は 、AHAM (米国 家電 製品 協会 ) が 定め る 清浄 な 空気 を 供給 する 量 を 表す 指標 で 、 空 気 清浄 機 の 集 じん 性 能 を 示す 基準 。 


本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 ・ 別 売 部 品 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


国内 の 家庭 用 空気 清浄 機 規格 の 運転 前 を 満た し な が ら 


日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 


世界 の 多く で 用 いら れる AHAM( 問 訟 ) の 集 じん 性 能 基準 
「CADR | に お $ い て 全て の 項目 で 最高 値 を 獲得 。 


1 国内 の 家庭 用 空気 清浄 機 に お いて 。 日 本 電機 工業 会 規格 JEM1467 の 運転 音 基準 と 世界 の 多く で 用 いら れる 空気 清浄 機 の 
規格 ( ネ 国家 電 製 品 協会 基準 CADR) の 集 じ ん 性 能 最高 値 の 両方 を 満た し て いる 点 に お いて 。2015 年 11 月 発売 予定 。 


集 じ ん 性 能 を 数 値 化し た 「CADR」 に お いて 日 本 電機 工業 会 規格 「JEM1467」 に お いて 
全て の 項目 で 最高 値 を 獲得 最大 運転 音 55dB 以 下 を 実現 
斉 間 設計 26dB 
運転 時 55dB 
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静音 設計 凹部 に 空気 の 渦 が 形成 され 、 


風 の 流 れ を つく る 。 


※CADR (Clean Air Delivery Rate/ ク リー ン エ 

ア 供 給 率 ) と は 、AHAM( 米 国家 電 製 品 協会 ) 
ERIFIDE が 定め る 清浄 な 空気 を 供給 する 量 を 表す 指標 
で 、 空 気 清浄 機 の 集 じ ん 性 能 を 示す 基準 。 


摩擦 抵抗 が 少な い ス ムー ズ な 


プラ ズ マ クラ スタ ー 空 気 清 て 『 @PM2.5 と は 2.5um 以 下 の 微 小粒 子 状 物質 の 総称 で す 。 
2 スマ ノッ スク 人 PM2.5」 へ の 対応 @ こ の 空気 清浄 機 で は 0.1um 未 満 の 微小 粒子 状 物 質 に つい て は 、 除去 の 確認 が で き て いま せん 。 
0.1~2.5 双 m の 粒子 を 99% キ ャ ッ チ * また 、 空 気 中 の 有害 物質 の すべ て を 除去 で きる も の で は あり ませ ん 。 
換気 等 に よる 屋外 か ら の 新た な 粒子 の 侵入 は 考慮 し て お り ま せん 。 @32m3( 約 8 量 ) の 密閉 空間 で の 効果 で あり 、 実 使用 空間 で の 結果 で は あり ませ ん 。 


※2 適用 床 面積 は 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項目 で 、 自 然 換気 回 数 1 (1 回 / 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/m3 の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 衛生 管理 法 に 定め る 0.15mg/m3 ま で 清浄 で 
きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いま す 。 清 浄 時 間 は 、 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に 基づき 算出 し て いま す 。※3 試験 方 法 : 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 判定 基準 :0.1 一 2.54m の 微小 粒子 状 物質 を 、32m3( 約 
8 畳 ) の 密閉 空間 で 99% 除 去 する 時 間 が 90 分 以内 で ある こと 。 (32m3( 約 8 時 ) の 試験 空間 に 換算 し た 値 で す 。) ※4 約 6 ヶ 月 運転 の 想定 堆積 ホコ リ 量 を プレ フィ ルター に つけ 、 自 動 掃除 あり / な し で 風量 を 測定 。 自 動 掃除 な し に 対し 
自動 掃除 あり で は 風量 が 約 25% 低 下 し な いこ と を 確認 。 当 社 調べ 。 使 用 環境 や 使用 状況 に より ホコ リ の 量 は 異な り ま す 。※5 自動 掃除 を 設定 し て いる 場合 は 48 時 間 以 上 運転 後 の 設定 時 刻 や 運転 停止 時 に 、 自 動 掃除 を 解除 し て 
いる 場合 は 約 1 ヶ月 運転 する と 掃除 を 開始 し ます 。 工 場 出荷 時 は 12:00 に 設定 され て いま す 。※6 試験 機関 : (一 財 ) ボー ケン 品質 評価 機構 / 広 東 省 微 生物 分 析 検 査 セ ンタ ー@ 試 験 方 法 :JIS Z 2801 フイ ルム 密着 法 。 欠 抗菌 


方 法 : プレ フィ ルター ネッ ト に 抗菌 剤 を 含浸 。 倫 対象 : プ レフ ィ ル ター ネッ ト に 付着 し た 菌 。 画 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。※7 @( 一 財 ) ボー 


や 使用 状況 に より 自動 掃除 し て も プレ フィ ルター の 汚れ が 完全 に 取れ な いこ と が あり ます 。 気 に な る 時 は お 手入れ を し て くだ さい 。※11 0.3um (マイ クロ メー トル ) の 微小 な 粒子 を 99.97% 以 上 集 じん する フィ ルター で す 。 


ケン 品質 評価 機構 / 広 東 省 微生物 分 析 検 査 セ ンタ ー 但 試験 方 法 :JIS Z2911 カビ 抵抗 
試験 。 但 防 カビ 方 法 : プレ フィ ルター ネッ ト に 防 カビ 剤 を 含浸 。 欠 対象 : プ レフ ィ ル ター ネッ ト に 付着 し た 菌 。 較 試験 結果 : 菌糸 の 発育 が 認め られ な い 。※8 坦 FP-140EX 搭 載 プ レフ ィ ルター : 1 マス の 面積 約 56.100m2 と 、2014 年 
KILLEX/KC-E シ リー ズ 搭 載 プ レフ ィ ル ター: 1 マス の 面積 約 279,700um2 と の 比較 。※9 但 試 験 機関 : (一 財 ) ボーケン 品質 評価 機構 食 試 験 方 法 :JIS Z 2801 フイ ルム 密着 法 。 介 抗菌 方 法 : ダ スト ボッ クス の 樹脂 に 抗菌 剤 を 
侵 。 信 対象 : ダ スト ボッ クス に 付着 し た 菌 。 較 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 ※10 約 6 ヶ 月 運転 の 想定 堆積 ホコ リ 量 を も と に 設定 。 当 社 調べ 。 使 用 環境 に より ホコ リ の 量 は 異な り ま す 。 ホ コリ が た まっ て いる 場合 は 捨て て くだ さい 。 使 用 環 


剖 只 澤 


シャ ー プ 独自 の 高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ー25000 と 
強力 な 集 じ ん 性 能 で 空気 の 悩み に 応え ます 。 チェ ッ ク ! 


4J5~10 時 相当 の 試験 空間 に お ける 実証 結果 で あり 、 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 
使用 場所 の 状況 や 使い か た に よっ て 効果 は 異な り ま す 。 


Plasmacluster 


カビ 凍 ED = 湖上 

浮遊 カビ 菌 ! を 除 菌 % | 浮遊 ウイ ルス *3/ 付 着 ウイ ルス *4| 、 i : タバ コ の 付着 臭 *7 を 
付着 カビ 菌 *2 の 増殖 を 抑え る $$ の 作用 を 抑え る 浮遊 菌 *% の 作用 を 抑え る 静電気 % を 抑え る 分 解 ・ 除 去 
る 約 25m3( 約 6 畳 相 当 ) の 試験 空間 | 約 25m3( 約 6 畳 相 当 ) の 密閉 し た 試 | 約 25m3( 約 6 辿 相 当 ) の 試験 空間 で | 約 41m3( 約 10 崇 相 当 ) の 試験 空間 | 約 41m3( 約 10 畳 相当 ) の 試験 空間 
で の 約 9 分 後 の 効 果 で す 。 験 空間 で の 約 9 分 後 ( 浮 遊 ツ イル ス ) 、 | の 約 9 分 後 の 効 果 で す 。 で の 約 2.7 分 後 の 効果 で す 。 で の 約 55 分 後 の 効 果 で す 。 
を る る 約 20m3 ( 約 5 時 相 当 ) の 試験 空 | 約 8 時 間 後 (付着 ウイ ルス ) の 効果 で す 。 ニオ イ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な 
間 で の 3 日 後 (1 日 24 時 間 ) の 効果 で す 。 ど に よっ て 消 臭 効果 は 異な り ま す 。 
様々 な 業種 の 企業 で 採用 され て いま す @2000 年 10 月 一 2015 年 7 月 生産 の プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 デバ イス の 採用 実績 で す 。 
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プレ フィ ルター 自動 掃除 で お 手入れ 簡単 、 集 じん 性 能 の 低下 も 抑え ます 。 


プレ フィ ルター で 集め た ホコ リ を 定期 的 “? に 自動 で お 掃除 。 ダ スト ボッ クス に た まっ た ホコ リ を 捨て る だ け の 簡単 お 手入れ 。 
プレ フィ ルター に つく ホコ リ を 大 幅 に 低減 する こと で 、 集 じん 性 能 の 低下 も 抑え ます 。 


大 き な ホ コリ を 入り 口 で ブロ ッ ク 集め た ホコ リ を 自動 掃除 し 微小 な 粒子 や さま さま な ニオ イ を 
抗菌 “6・ 防 カビ ジホ コリ ブロ ッ ク 抗菌 ダスト ボッ クス に 回 収 し っ か り キ ャ ッ チ する 
プレ フィ ルター 高 性 能 フ ィ ル ター 


当社 従来 比 約 1/5*8 の 目 の 細 か い 
プレ フィ ルター で た っ ぷり キャ ッ チ 。 


静 電 HEPA フ ィ ル ター で 0.3um の 微小 な 粒子 
a ログ を 99.97%%6* 以 上 集 じ ん 。 


プレ フィ ルター 
* フ ィ ル ター の 除去 性 能 で す 。 部 屋 全 体 へ の 
除去 性 能 と は 異な り ま す 。 


静電気 を 帯び た フィ ルター 
繊維 に し っ か り 吸 着 


静 電 HEPA フ ィ ル ター※11 


ゴミ 捨て 時 期 は 


ラン プ で お 知ら せ 
(イメ ー ジ 図 ) 
自動 掃除 あり 自動 掃除 な し 自動 掃除 の お 好み 時 刻 設定 や 
運転 1 ヶ月 後 の プレ フィ ルター 比較 手動 運転 を させ る こと も で きま す 。 高 性 能 脱 臭 フィ ルター 


*1 く 浮遊 カビ 菌 >@ 試 験 依頼 先 : (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 欠 試験 成績 書 : 第 15080027001-0501 号 (平成 27 年 9 月 29 日 発行 ) @ 試 験 方 法 : 約 25m3 の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (HD-131) の 性 
能 評価 試験 に て 実施 。 倫 試験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 の カビ 菌 。 較 試験 結果 : 約 9 分 で 99% 抑 制 。FP-140EX の 風量 「 強 ] 運 転 で 実施 。*2 く 付着 カビ 菌 > 代 試 験 機関 : (株 ) 食 環 境 衛生 研究 所 但 試 験 方 法 : 試 験 空間 に 
カビ 菌 を 付着 させ た 塩ビ 板 を 置き 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン を 放出 。JIS Z 291 1 を 参考 に し て カビ 発育 面積 を 比較 。 較 試験 結果 :3 日 後に 増殖 を 抑制 。KI_DX50(FP-140EX よ り 性 能 の 低い 機種 ) の 風量 「 強 ] 運 転 で 実 
施 。*3 く 浮遊 ウイ ルス > 但 試 験 機関 : ベ トナ ム ホー チミ ン 市 パス ツー ル 研 究 所 倫 試 験 方 法 : 約 25m* の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 食 試験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 の ウイ ル 
ス 。 園 試験 結果 : 約 9 分 で 99% 抑 制 。KI-AX80(FP-140EX よ り 性 能 の 低い 機種 ) の 風量 「 強 」 運 転 で 実施 。*4 く 付着 ウイ ルス > 坦 試 験 機関 : (株 ) 食 環境 衛生 研究 所 倫 試 験 方 法 : 約 25m3 の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 
会 規格 (JEM1467) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 信 試験 対象 : 付 着 し た 1 種類 の ウイ ルス 。 較 試験 結果 : 約 8 時 間 で 99% 抑 制 。FP-140EX の 風量 「 強 」 運 転 で 実施 *5 ぐ 浮遊 菌 > 人 試験 依頼 先 : (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ 
ンタ ー 欠 試験 成績 書 : 第 15080027001-0201 号 (平成 27 年 9 月 29 日 発行 ) 偽 試 験 方 法 : 約 25m3 の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (HD-131 ) の 性 能 評 価 試験 に て 実施 。 乾 試験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 の 菌 画 
試験 結果 : 約 9 分 で 99% 抑 制 。FP-140EX の 風量 「 強 」 運 転 で 実施 。*6 く 静電気 > 食 試 験 機関 : 当 社 調べ 倫 試 験 方 法 :JIS TR C 0027-1 を 参考 に し て 5kV に 帯電 させ た 金属 製 検知 板 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 照 
射 し 、0.5kV ま で 除電 する の に 要する 時 間 を 測定 。 較 試験 結果 : 上 記 本 文中 に 記載 の 通り 。*7 く 付着 タバ コ 臭 > 倫 試 験 機関 当社 調べ 欠 試 験 方 法 : タ バ コ の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 布 片 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 
を 照射 し 、 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 較 試験 結果 : 約 55 分 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。 


* 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 こ の 商品 を 壁際 に 置い て 、 風 量 「 中 ] 運 転 時 に 高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ー25000 適 用 床 面積 の 部 屋 の 中 央 付近 (床上 か ら 高 さ 1.2m) の 地点 で 測定 し た 空中 に 吹き 出さ れる 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 


て QR コー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > 倫 紙 面 に 掲載 の QR コー ド を 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み 取っ て くだ さい 。 QR コード が 読み 取れ な い 場 合 は 、 下 記 ア ドレ ス を 直接 入力 し て く 
だ さい 。 FP-140EX の ご 紹介 http://Www.sharp.co.jp/qr/kc010 「 プ ラズ マク ラス ター」 に よる 作用 抑制 メカ ニズム http://Www.sharp.co.jp/Qr/kc001 
例 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。 倫 当 サイ ト 上 の コン テン ツ や URL を 予告 な く 変更 も し く は 削除 する こと が あり ます 。 朝 QR コ ー ド は 株 式 会 社 デ ン ソ ノー ウェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


画 FP-140EX 仕 様 


形 | FP-140EX-W (ホワ イト 系 ) 

RE 約 39 幅 ( 約 65m) 

空気 清光 適用 床 画 積 (目安 ) * <65 畳 (107m) 

清 浄 時 間 * 8 畳 /5 分 

運 転 モー ド 強 中 静音 

風量 (m3/ 分 ) 14 8.0 3.2 

運 転 音 (dB) 55 44 26 

消 費 電 カ (W) 123 35 7.7 

uA 高 感度 ホコ リセ ン サ ー、 ニ オイ セン サー、 照 度 セン サ 

2 ルル < = 静 電 HEPA フ ィ ル ター& 高 性 能 脱臭 フィ ルター 

外 形 寸法 (mm) 幅 549x 奥 行 327x 高 さ 818 

質 量 (kg) 約 21 

電源 ・ 電 源 コ ー ド (m) AC100V 50Hz/60Hz・3.0 (キャ ブタ イヤ 電源 コー ド ) 

画 別 売 品 

品 る 交換 用 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 集 じ ん ・ 脱 臭 一 体型 
発生 ユニ ッ ト (2 個 入り ) の (2 個 入り ) 

形 名 IZ-C90M2 FZ-14EXSF 

希望 小売 価格 5,600 円 税 18,000 円 十 税 

交 換 の 目 安 約 2 年 ※2 約 2 年 ※3 


画 操 作 部 / 表 示 部 


※1 商品 を 壁際 に 置い て 、「 中 」 運 転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 25,000 個 /cii の イオ ン 濃 度 が 測定 で きる 床 面 積 の 
目安 で す 。※2 @ こ の 商品 は 、 安 定 し て 高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 する た め に 、 定 期 的 に プラ ズ マ クラ スタ ー 
イオ ン 発 生 ユ ニッ ト の 交換 が 必要 で す 。Q 総 運転 時 間 約 17,500 時 間 (1 日 24 時 間 連 続 使用 し て 運転 し た 場合 約 2 年 、 


キー ロッ ク 


R= ) 利和 1 日 8 時 間 毎 日 使用 し た 場合 約 6 年 ) 経過 する と 、 本 体 表 示 部 ユニ ッ ト 交 換 ラ ンプ が 点滅 し 交換 時 期 を お 知ら せ し ま す 。 
に 約 19.000 時 間 ( 約 2 年 2 ヶ月 ) 経過 する と 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 ユ ニッ ト の 運転 が 停止 し 本 体 表 示 部 の ユニ ッ ト 
すす © (④ 交換 ラン プ が 速い 点 減 を し ます 。 (送風 機構 は 停止 し ませ ん 。 空 気 清浄 機 と し て は 継続 し て ご 使用 いた だ け ま す ) * ど の 運 
‘Ll 転 モー ド で 運転 し て も ユニ ッ ト の 交換 時 期 は 同じ で す 。※3 1 日 に タ パ コ の 煙 25 本 相当 の 粉じん を 吸っ た 場合 、 集 じん ・ 脱 


臭 能力 が 初期 の 50% に な る まで の 時 間 を 目安 と し て いま す 。 ([ 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467)」 に よる ) 

※ 清 浄 時 間 算 出 条件 に つい て 〈 適 用 床 面積 と は ) 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項目 で 、 自 然 
換気 回 数 1(1 回 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/m の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 衛生 管理 法 に 定め る 
0.15mg/m ま で 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いる 。〈 各 旦 数 で の 清浄 時 間 の 算出 ) 上 記 規 定 に より 、 各 清 
数 で の 粉じん 濃度 を 1.25mg/m か ら 0.15mg/m、 す な わ ち 初期 濃度 の 12% の 粉じん に な る まで の 時 間 を 算出 し て いる 。 


使い や すさ を 追求 し た タッ チ パ ネル 。 停 止 時 は 電源 ボタ ン と 時 計 だ け を 表示 し ます 。 


画商 品 ご 理解 の た め に 但 本 カタ ログ に 掲載 の 商品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 

画 フ ィ ル ター 寿命 に つい て 久本 カタ ログ に 掲載 され た フィ ルター 寿命 は 、 目 安 と し て 記載 し て いま す 。 お 部 屋 全 体 の ニオ イ 成 分 を 集め る 機器 で す の で 、 使 用 上 フィ ルター 自身 が 数 ヵ月 程度 で 臭い を 発生 する こと が あり ます 。 
画 電 気 代 に つい て 劉 新 電力 料金 目安 単価 は 1kWh あ た り 27 円 (税込 ) で 算出 し て いま す 。 信 使用 する 時 期 、 部 屋 な どの 諸 条 件 に よる 変動 が あり ます 。 

画商 品 の ご 使用 に つい て 亀 医療 用 具 で は あり ませ ん 。 食 微量 の オゾン が 発生 し ます が 、 森 林 な どの 自然 界 に 存在 する の と 同 程度 の 量 で 、 健 康 に 支障 は あり ませ ん 。 人 石油. ガス 器 具 な ど 燃 焼 に 伴う 一 酸化 炭素 な ど は 除 
去 で きま せん の で 石油 暖房 機 な どの ご 使用 時 は 適度 な 換気 が 必要 で す 。 信 空気 清浄 機 の 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 製品 の 製造 打ち 切り 後 約 6 年 で す 。 

画 カ タロ グ に つい て の ご 注意 食 製 品 改良 の た め 、 仕 様 や 外観 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 本 カタ ログ の 商品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 も あり ます の で あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 欠 本 
カタ ログ に 掲載 され た 機種 の 中 で 、 品 切れ に な る も の も あり ます の で 、 販 売店 に お 確か めのう え 、 お 選び くだ さい 。 

ぐ く QR コ ー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > 信 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。 亀 当 サ イト の ご 利用 に 際 し て 、 万 一 お 客 様 に 損害 が 生じ た と し て も 、 当 社 は 何ら 責 
任 を 負う も の で は あり ませ ん 。 倫 当 サ イト 上 の コン テン ツ や URL を 予告 な く 変 更 も し く は 削除 する こと が あり ます 。 欠 QR コー ド は 株 式 会 社 デン ソー ウェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー ロ ゴ お よび プラ ズ マ クラ スタ ー、 
Plasmacluster は 、 
シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


@ ご 使用 の 前 に 「 取 扱 説明 書 ] を よく お 読み の うえ 、 正 し く 
お 使い くだ さい 。 欠 燃焼 器具 と 併用 し て 使用 する 場合 は 、 換 
気 を し て くだ さい 。 一 酸化 炭素 中 毒 を お こす こと が あり ます 。 


安全 に 関す る [取扱 説明 書 」] は 、 シ ャ ー プ の ホー ムペ ー ジ で ご 覧 に な れ ま す 。 


~ ご 注意 申 


http://www.sharp.co.jp/support/air_purifier 


⑧ ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 販売 店 名 な ど 
所 定 の 事項 を 記入 し た 「 保 証書 ] を 必ず お 
受け と りく だ さい 。 

信 製 造 番号 は 、 安 全 確保 上 重要 な も の で す 。 
お 買い 上 げ の 際 は 、 商 品 本 体 に 製造 番号 
が 表示 され て いる か お 確か めく だ さい 。 


長年 ご 使用 の 場合 は 商品 の 点検 を ! こ ん な 症状 は あり ませ ん か ? 

@ ス イッ チ を 入れ て も 動か な いと き が ある 。 倫 電 源 コ ー ド や プラ グ 、 器 体 が 異常 に 熱く な る 。 代 コ ー ド を 折り 曲げ る 
と 通電 し た り 、 し な か っ た りす る 。 欠 自 動 的 に 切れ る は ず な の に 切れ な い 時 が ある 。 氏 い つも と 培っ て 温度 が 異常 
に 高く な っ た り 、 こ げ く さい 臭い が する 。 乾 本体 ケー ス が 変形 し て いる 。 葵 モー ター の 回 転 が 止 まっ た り 、 遅 か っ た り 
不 規 則 な 時 が ある 。 朝 その他 の 異常 や 故障 が ある 。 


故障 や 事故 防止 の た め 、 ス イッ チ を 切り 、 電 
源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 き 、 必 ず 販 売店 
に 点検 を ご 依頼 くだ さい 。 な お 、 点 検 - 修 理 に 
要する 費用 は 、 販 売店 に ど 相談 くだ さい 。 


ご 愛用 家電 の 登録 で 、 も っ と 便利 に 快適 に 。 


人 と 家電 と 暮らし を つなぐ 、 シ ャ ー プ の 会 員 サイ ト 
SHARPiCLUB 


画 「 オ ー プ ン 価 格 」 の 商品 は 、 希 望 小売 NR 価格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 
圏 こ の カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な いと き は 、 下 記 に アク セス くだ さい 。 


ご 質問 、 お 困り ご と は 、 気 軽 に アク セス 。 し っ か り ア シス ト ! e@ お 客 様 ご 相談 窓口 
固定 電話 上 PHS か ら は rg 
SHARP オン ライ ン サ ポー ト sw 9.0120-078-178 ‘ ご 月 曜日 へ 土曜 日 午前 9 時 へ 午後 6 時 
- = 0S70-SS0-44 の 日 和 和 時 午後 5 時 
http://www.sharp.co.jp/support/ 


http: //store.sharp.co.jp /206/ 
シャ ー プ いい 暮らし スト ア 


OFFICIAL ONLINE SHOPPING 


今 すぐ ご 登録! 


htt6M/IduDSharP:6lp7e | 


受付 時 間 〉 (年 末年 始 を 除く ) 


携帯 電話 か ら は 
ナビ ダイ ヤル 
※ フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル を ご 利用 いた だ け な い 場合 は 、06-6792-158 ら 


PA 邊 ニモ 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 田 ア フタ ー サ ービス の お 申し 込み は お 買い 上 げ の 店 へ 
シャ ー プ 株 式 会 社 画 お 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 画 ア フタ ー サ お 申し 込み は お 買い 上 げ の 店 
本 社 T545-8528 大 阪 市 阿倍 野 区 長池 町 62 番 ら ら 号 

適正 な 表示 を ] 

推進 し て いま す 
この カタ ログ の 内 容 は / 3 ミッ クス 

で = 責任 ある 木質 資源 を 

全 ロ 9 入 | 月 提 條 の の です に KS RS CR ⑯ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 森林 認証 紙 を 使用 し て いま す 。 VEGETABLE 
Ra00| RRAAOEK insite 0E 補 議 記 六 半 4 届 潜 考 。@ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 SIEINK 


